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© Tutta la prima decade di aprile è stata carat- 


terizzata da un caldo eccezionale, dovuto al- 
l’anticiclone Nord-africano che si è portato 
con molto anticipo su buona parte dell’Eu- 
ropa Centro-occidentale. Il Friuli Venezia 
Giulia si è trovato sul fianco destro dell’anti- 
ciclone, sotto l’azione di correnti in genere 
da Nord-Ovest in quota. 

Nella prima decade si sono registrati i re- 
cord storici di temperatura, sia per la de- 
cade stessa che, in molte zone, per l’intero 
mese di aprile. La temperatura media deca- 
dale in pianura ha toccato i 16 °C, risultando 
la più alta da quando si hanno dati a dispo- 
sizione. Il giorno 8 lo zero termico ha rag- 
giunto i 3.500 m. 

Il giorno più caldo, in genere, è risultato es- 
sere il 9, quando, oltre all’azione anticiclo- 
nica, si sono sovrapposte in quota correnti 
sostenute da Nord, arrivate fino in pianura, 
specie nella sera; ciò ha ostacolato la risalita 
della brezza dal mare e la temperatura è pas- 
sata da meno di 10 °C del primo mattino agli 
oltre 30 °C del pomeriggio. In molte località 
della regione a mezzanotte tra il 9 e il 10 si è 
avuto vento sostenuto da Nord o Bora con 
temperature oltre i 20 °C! 

Il periodo caldo è stato interrotto solo tem- 
poraneamente il giorno 4, quando si è avuto 
il passaggio di un veloce fronte freddo da 
Nord-Ovest, che ha causato piogge deboli o 
moderate su pianura e costa e neve sui monti 
oltre i 1.500 m circa. 


@ L’anticipo d’estate ha avuto termine il 12 sera 


quando un fronte freddo è sceso da Nord- 
Ovest sulla regione. Si sono avute piogge in 
genere moderate, ma anche qualche tempo- 
rale sui monti e sulla fascia di costa; sulla pia- 
nura e sulla costa è soffiato vento forte da 
Nord. 

I due giorni successivi (13 e 14) sono stati ca- 
ratterizzati da variabilità. La temperatura mas- 
sima su pianura e costa si è portata sui 15 °C, 
le minime sono arrivate a 3 °C in pianura e 
sul Carso e sottozero in molte valli alpine, lo 
zero termico è sceso a 1.500 m. 


del 20 maggio 
2401091 





Il 13 è prevalso lo sviluppo pomeridiano di 
cumuli, dovuti alla presenza di aria molto 
fredda in alta quota, che nell’Isontino hanno 
portano anche qualche rovescio pomeri- 
diano; il 14 sono prevalse, invece, le velature 
in quota. 

Il Friuli Venezia Giulia è rimasto all’interno @ 
di un’area depressionaria in quota fino al 
giorno 16. Le temperature hanno faticato a 
risalire, ma non si sono avute piogge, poiché 
nei bassi strati sono prevalse correnti secche 
in prevalenza settentrionali. 

Dal 17 al 23 sull’Europa centrale è ritornata @ 
l’alta pressione. Lo zero termico sulla nostra 
regione si è posto a una quota superiore a 
2.000 m: ciò ha fatto aumentare ulterior- 
mente la stabilità per cui è diminuita anche la 
possibilità di formazione di cumuli pomeri- 
diani sui monti. Su pianura e costa il cielo è 
rimasto praticamente sempre sereno e l’aria 
secca. Le temperature minime in pianura si 
sono stabilizzate sui 5 °C, sulla costa sui 10 
°C, mentre le temperature massime hanno 
raggiunto i 20 °C lungo la costa e i 23 °C in 
pianura; nelle valli alpine si sono avute an- 
cora gelate notturne fino al giorno 20. E’ pro- 
seguito quindi il periodo di secco, con 
presenza di neve residua sui versanti Nord 
dei monti solo oltre i 1.500 m. 

Il 25 una depressione atlantica è arrivata sul © 
Mediterraneo e ha fatto aumentare l’instabi- 
lità sulla regione; così dopo una mattinata di 
bel tempo e temperature ancora alte, dal po- 
meriggio si sono avuti, dopo due settimane 
di secco assoluto, rovesci e temporali sulle 
Prealpi e sull’alta pianura, mentre la costa e 
la bassa sono rimaste ancora all’asciutto. 

In seguito la regione è venuta a trovarsi tra @ 
due depressioni, la prima mediterranea e la 
seconda posizionata poco a Nord delle Alpi, 
che gradualmente sono confluite in un’unica 
più ampia depressione, sebbene meno defi- 
nita. Il tempo è rimasto quindi variabile, con 
qualche rovescio, specie di pomeriggio e sui 
monti, che tuttavia non ha attenuato la sic- 
cità su gran parte della pianura. 


I temporali del 12 portano forti 
raffiche di vento © 


L'episodio temporalesco più significa- 
tivo di aprile 2011 è avvenuto il 12, 
anche se le piogge associate a tale 
evento sono state veramente basse. 
Una bassa pressione nell'Europa cen- 
tro-orientale ha trascinato un veloce 
fronte freddo sopra le Alpi proprio nel 
pomeriggio del 12 aprile. Già dalla 
tarda mattinata si sono sviluppati | 
primi temporali nelle montagne Ca- 
rinziane, ma verso le 18 UTC, as- 
sieme ad un ingresso di vento sceso 
in pianura da Nord, si sono formati 
anche nella nostra pianura delle celle 
convettive associate a fulmini. 

In particolare, tali celle si sono inten- 
sificate vicino alla costa, dove proba- 
bilmente hanno trovato aria più 
umida, essendo la temperatura po- 
tenziale equivalente a Lignano e 
Grado pari a circa 310 K, contro i 
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305 K medi della pianura. 

L'aspetto più significativo sono state le raffiche di vento. Il grafico sopra riportato mo- 
stra i valori registrati ogni 5' da quattro stazioni sinottiche (ben rappresentative): Fa- 
gagna (giallo), Lignano (rosso), Boa Paloma (verde) e Trieste molo (azzurro). Si può 
notare che le raffiche massime si sono avvicinate ai 20 m/s (72 km/h). Dalle 18 alle 
20 UTC tali raffiche hanno forte componente da Nord, mentre dopo le 21 UTC la pro- 
venienza è maggiormente da Est. 

Da segnalare il fatto che il sondaggio delle 12 UTC del 12 aprile (ovvero prima del- 
l'ingresso del fronte freddo) non era potenzialmente instabile, avendo un Lifted Index 
di quasi +5 °C. 
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Pioggia 
col contagocce 


Nel mese di aprile sul 
Friuli Venezia Giulia le 
piogge di solito non 
mancano: sulla costa 
mediamente cadono 
70-90 mm, sulla pia- 
nura dai 90 ai 150, 
sulle Prealpi intorno ali 
250 mm, sul tarvi- 
siano e in Carnia si ar- 
riva a 120-150 mm. 
Quest'anno non è stato 
così: i cumulati men- 
sili sono variati tra 10 
e /0mm, con una ri- 
duzione delle piogge 
anche dell'30-90%. 
Dopo il 2007 e il 
1982 questo aprile è 
risultato il più secco 
degli ultimi 50 anni. 
Anche la pioggia mas- 
sima giornaliera, regi- 
strata il giorno 4 a 
Coritis (28 mm), ri- 
sulta bassa per la zona 
e per Il periodo. 

Le piogge sono risul- 
tate poco frequenti, 
specie sulla costa e 
sulla pianura, dove Si 
sono contati solo 3-5 
giorni di pioggia (da un 
terzo alla metà del 
dato medio climatico); 
solo in montagna SI 
sono contati 6-8 giorni 


di pioggia. 


Località 


CARNIA 

TOLMEZZO 
ENEMONZO 

FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

e [=] M. ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 

CHIEVOLIS 
PIANCAVALLO 

ALPI GIULIE 
TARVISIO 

FUSINE 

PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 

e [=] M. LUSSARI 
PREALPI GIULIE 
MUSI 

CORITIS 
COLLINARE 


PIANURA UDINESE 
UDINE 
PRADAMANO 
CIVIDALE 
CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZACCO 
BICINICCO 
GORGO 
PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 


PIANURA PORDENONESE 


PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.F. 
CARSO 

SGONICO 

BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 

MUGGIA 
MONFALCONE 


FOSSALON 
GRADO 
LIGNANO 
BOA PALOMA 


totale 


19.6 
34.1 
34.] 
28.0 
44.6 


60.8 
30.2 
72.2 


0/./ 
66.0 
33.8 
93.4 
42.8 


36.2 
22.6 


15.0 
22.9 
15.8 
13.3 


13.9 
23.6 


29.0 
29.6 


22.0 
10.2 
29.2 
24,9 
12.8 
12.5 


Pioggia (mm) 
UEISSINE] 
giornaliera 


11.8 
14.3 
LL9 
11.2 
14.2 


16.6 
3.8 
16.6 


16.6 
16.0 
11.8 
15.4 
18.1 


28.0 
3.0 


150 
16.0 


Giorni Pioggia cumulata da 1/1 
data di pioggia x DI A anno A mese 
[2] [mm] [2] % [3] % [3] 








4 5 269 19 -25 -82 

4 3 289 19 -25 -18 
12 3 260 21 -34 -19 
12 5 218 20 
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Temperatura 
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Caldo da record 

Aprile 2011 è stato uno dei primi 5 mesi d'aprile più caldi dal 
1900 ad oggi. 

A livello mensile la temperatura in pianura si è attestata tra | 
14.5 e ji 15.5 °C, circa 2-2.5 °C in più rispetto alla media 
degli ultimi 10 anni. In particolare, nei primi 12 giorni la tem- 
peratura media massima è risultata di ben 7-8 °C superiore 
al dato medio climatico; il giorno 9 è risultato il più caldo e 
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Solo a partire dal giorno 13 e per il resto del mese, le tem- 
perature sono ritornate su valori più tipici per il periodo, anche 
se comunque leggermente al di sopra della norma. 

La temperatura del mare è risultata di poco superiore al va- 
lore climatico del periodo. 


in molte località si sono superati i 30-31 °C. 


Legenda 


| meteogrammi riassumono 
In quattro distinti pannelli | 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è in- 
dicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; con fascia blu e 
arancione il confronto della 
temperatura media con la 
media giornaliera climatica 
degli ultimi 10 anni (se di- 
sponibile), il lato più chiaro 
indica il 90° percentile. 
Pannello 2: pittogrammi 


con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 
barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10 mela relativa velocità 
massima giornaliera (5 
m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in 
mm e la radiazione globale 
in MJ/m?. 

Pannello 4 (inferiore): ta- 
bella con i dati giornalieri. 


L: Il dati di: 

- neve forniti da Ufficio 
Neve e Valanghe della Re- 
gione Friuli Venezia Giulia; 
- fulmini forniti da CESI- 
SIRE 


[2] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di piog- 
gla. 


[3] Scarto in % tra le piogge 
cumulate dell’anno o del 
mese e le piogge delle cor- 
rispondenti serie storiche 


OSMER degli ultimi 10 anni 
(dato mancante se serie 
dati < 10 anni). 


[4] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 
serie dati <10 anni). 


[5] Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[6] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


[7] Giorno caldo: 
Tmax= 30 °C. 


[8] Notte calda: 
Tmin> 20 °C. 


Dove possibile le serie con 
dati mancanti sono state rl- 
costruite e sono indicate 
CON", 

[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertezza 
per le particolari condizioni 
del sito 

e Stazione di vetta 
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Gennaio 2011 Confronto climatico [4] 
INAEINE Temperatura aria 180 cm (°C) IGUSTOO Giorno Notte. | Temperatura aria (°C) 
MEGIE valori estremi -10cm gelo ghiaccio caldo calda | media minima EISSIUE 
periodo = min data Max data media (°C) [5] (61 Vl 8] ass. data ass. data 
CARNIA 
TOLMEZZO 14.2 1.7 14 302 9 0 0 1 0 
ENEMONZO 12.1 I) 15 2799 13.6 3 0 0 0 10.0 -6.5 08/2003 26.3 15/2007 
FORNI DI SOPRA 10.9 -1.6 15 203 7 10.9 2 0 0 0 
PALUZZA 11.7 -0.9 15 20% 7 3 0 0 0 
e M.ZONCOLAN 4.7 47 I Di << 10 0 0 0 7A -13.7 07/2003 16.0 23/2007 
e M.SANSIMEONE 6.4 2.) 15 205 7 5 0 0 0 4.1 -10.4 07/2003 18.3 29/2007 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 11.3 -0.6 14 295 9 3 0 0 0 
CHIEVOLIS 13.2 1.3 15 311 9 0 0 1 0 
PIANCAVALLO 9.4 -2.4 15 1 9 5.1 6 0 0 0 
e PALA D'ALTEI 6.9 -14 13 1849 4 0 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 9.9 -2.9 14 2657 10.0 7 0 0 0 ici -11.9 08/2003 240 29/2007 
FUSINE 8.6 4,8 14 256 7 16 0 0 0 
PONTEBBA 11.8 0.0 14 2687 1 0 0 0 
CAVE DEL PREDIL 9.8 -2.3 14 24) 7 6 0 0 0 
e M.LUSSARI 3.8 -6.8 13 160 7 15 3 0 0 1.0 -15.0 07/2003 149 23/2007 
PREALPI GIULIE 
MUSI 12.6 1.8 14 273 9 0 0 0 0 
CORITIS. 11.9 0.1 14 270 7 0 0 0 0 
e M.MATAJUR 5.5 -3.3 13 1657 7 0 0 0 2.8 -8.6 14/2001 15.6 23/2007 
COLLINARE 
GEMONA 15.0 2.0 13 3079 14.1 0 0 1 0 12.6 -2.7 08/2003 28.0 14/2007 
BORDANO 15.6 4.6 14 315 9 0 0 l 0 
FAGAGNA — 15.3 4.3 14 309 9 14.7 0 0 l 0 12.8 -2.1 07/2003 27.0 15/2007 
FAEDIS = 15.3 3.0 14 316 9 14.5 0 0 1 0 12.9 -5.0 08/2003 27.1 15/2007 
SAN PIETRO AL NATISONE 13.6 0.9 15 300 9 0 0 I 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE 15.0 34 14 309 9 14.0 0 0 1 0 13.1 -3.3 08/2003 27.3 15/2007 
PRADAMANO — 13.9 0.8 15 3029 0 0 1 0 
CIVIDALE 14.4 3.5 15 297 9 14.7 0 0 0 0 12. -3.1 07/2003 27.3 15/2007 
CODROIPO 15.2 del 14 30.5 9 15.1 0 0 l 0 13.5 -4.2 08/2003 29.2 14/2007 
TALMASSONS — 15.1 3.9 14 30.6 9 15.1 0 0 l 0 13.3 -3.1 08/2003 28.8 15/2007 
LAUZACCO 15.0 3.7 14 311 9 0 0 1 0 
BICINICCO 14.7 3.3 14 306 9 0 0 1 0 
GORGO 15.1 4.6 14 281 8 0 0 0 0 
PALAZZOLO DS. 15.2 3.5 16 294 9 i) 0 0 0 0 13.0 -40 08/2003 28.9 14/2007 
CERVIGNANO 14.8 Dl 17 282 9 13.5 0 0 0 0 J31 -5.7 08/2003 28.7 15/2007 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 15.4 4.5 14 303 9 0 0 1 0 13.2 -2.9 08/2003 27.5 15/2007 
VIVARO 15.5 4.0 14 305 9 13.8 0 0 1 0 13.1 -3.6 08/2003 27.8 15/2007 
BRUGNERA 15.3 2.9 14 299 9 14.5 0 0 0 0 13.3 -2.9 08/2003 28.0 23/2007 
SAN VITO ALTGL. 14.9 3.5 14 303 9 15.0 0 0 1 0 13.1 -3.4 08/2003 28.6 15/2007 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS.. 15.0 3.0 15 289 9 15.3 0 0 0 0 13.1 -43 08/2003 284 15/2007 
CAPRIVA DE 14.7 1.5 14 295 9 15.2 0 0 0 0 13.2 -46 08/2003 28.7 15/2007 
CARSO 
SGONICO 13.8 -0.1 14 271 9 11.8 l 0 0 0 12.1 -6.8 08/2003 27.4 15/2007 
BORGO GROTTA — 13.5 0.5 14 279 9 0 0 0 0 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 154 8.2 14 246 9 0 0 0 0 14.2 2.4 08/2003 25.8 14/2007 
MUGGIA 15.3 7.0 14 249 9 0 0 0 0 
MONFALCONE 14.4 3.8 14 231 2 0 0 0 0 
FOSSALON 15.3 4.2 14 259 9 14.7 0 0 0 0 13.4 -3.0 08/2003 27.6 14/2007 
GRADO 15.7 8.0 14 240 8 18.4 0 0 0 0 13.7 1.3 08/2003 26.5 27/2007 
LIGNANO 15.9 8.1 14 2589 0 0 0 0 14.0 1.3 08/2003 = 26.9 26/2010 
BOA PALOMA — 14.8 8.8 12 253 9 0 0 0 0 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Febbraio 2011 
1203 4050 6070 8009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


11.8 11.7 11.9 12.3 11.4 11.6 12.5 12.6 12.8 12.1 13.1 13.3 11.7 11.8 11.6 114 11.1 11.2 12.4 13.3 13.5 13.8 14.1 14.6 15.0 13.5 117 11.6 11.8 12.4 
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Gradisca d'Isonzo (GO) 
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ST, JT N "able 2° Gulfi n A O E I I A a e 
100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 
© 
a E 
E D 
E = 
(O) Vv 
D G 
Ko) N 
O 5 
(0) 
(a'4 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.6 0.6 0.2 8.1 0.0 
etto max 4.8 7.2 5.8 10.9 7.2 6.0 6.1 4.9 6.8 11.1 7.6 10.8 11.5 6.2 8.4 120 108 6.8 7.8 7.0 7.9 7.2 6.4 7.3 8.6 111. 185 10.8 84 7.0 





Vento medio 1.5 2.2 2.1 2.6 1.6 2.1 1.9 1.8 2.1 2.8 2.5 2.9 2.7 2.3 2.6 2.8 3.2 2.5 2.6 3.0 2.2 2.5 2.3 2.3 2.2 2.7 4.0 2.7 1.5 1.5 











T massima 22.0 23.8 23.6 22.2 21.7 20.9 23.4 24.7 28.9 23.3 22.6 22.5 16.1 17.0 18.5 19.1 19.8 22.1 23.5 24.2 23.2 23.1 23.1 21.8 25.5 25.1 22.8 22.2 21.3 224 
T media 15.0 16.6 15.5 15.7 14.5 14.4 16.0 17.3 19.2 16.7 14.5 14.8 10.2 10.6 11.2 11.6 12.9 14.7 15.1 15.9 14.9 15.1 15.0 15.7 16.4 17.1 16.6 16.1 15.5 15.8 
T minima 9.4 9.4 7.8 9.0 8.4 7.5 9.5 11.8 8.2 9.0 7.1 9.6 5.1 4.3 3.0 3.4 3.2 6.9 6.6 8.4 5.8 8.3 7.9 8.3 9.3 9.1 11.3 11.5 12.6 9.8 





Radiazione 10.5 20.3 19.8 14.4 19.8 20.8 20.3 12.4 21.9 21.8 21.2 18.0 13.8 17.6 15.9 15.9 22.5 23.0 23.0 23.5 23.8 23.9 18.3 19.1 19.1 21.3 18.9 15.5 13.6 20.0 


Pordenone 
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a eZ RE 
100 Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î 32 
© 
= £ 
E e) 
E = 
(60) Vv 
D Sì 
Ò N 
n° gs) 
o D 
(0) 
(a'4 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.1 0.0 0.6 0.3 0.0 
Vento max 4.8 6.0 5.0 13.7 8.6 6.6 5.1 4.3 5.0 7.9 6.7 10.7 8.4 5.8 6.9 7.0 T.0 Dl 5.6 5.9 7.0 5.0 6.2 4.6 12.0 9.7 11.0 9.9 114 TA 
Vento medio 14 1.5 1.3 2.5 2.2 1.6 13 1.1 12 LI 1.4 1.8 24 1.4 1.5 1.9 1.7 1,5 1.6 1.3 1.3 1.3 13 12 LI 1.9 3.5 3.5 2.3 2.1 
T massima 23.5 23.5 23.7 22.6 20.9 22.6 25.4 27.8 30.3 23.4 22.7 22.9 123 16.6 18.4 18.1 20.0 21.8 22.6 23.9 23.0 23.0 22.0 22.2 24.7 23,3 23.5 21.1 21.2 22.2 
T media 16.1 16.1 15.9 15.4 14.9 15.7 17.2 17.5 19.7 17.4 15.3 15.0 11.5 10.9 12.0 12.5 13.6 14.2 15.4 15.7 15.0 15.5 15.4 16.0 16.6 17.0 17.6 16.3 15.4 15.8 
T minima 10.2 8.3 8.2 9.3 9.0 94 9.9 10.8 9.0 9.9 Ta 9.6 6.4 4.5 4.5 4.5 5.4 5.0 TA 7.0 6.4 7.0 9.0 8.1 11.3 10.9 13.7 12.7 12.4 10.0 
Radiazione 16.0 20.0 19.1 14.5 20.2 20.8 20.8 11.8 21.4 21.9 21.1 17.9 21.6 14.8 20.6 17.4 23.7 23.2 23.2 23.3 LIT 23.3 15.9 17.2 20.0 19.9 21.2 14.4 15.6 17.9 
Tarvisio (UD) 
O 
LL 
iu) 
2 
Dv 
Vv 
Q 
E 
Vv 
(n) 
| ro cr i 
& O o & Gooe o 00 aeaaeao0o0oo00o0os ss 0 » a è a 
dd dd dd i i 
100 Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î 32 
© 
= E 
E D 
E = 
(60) Vv 
D Sì 
Ò N 
si Ko) 
o D 
(0) 
(a'4 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 1.6 6.0 5.9 0.0 
Vento max 5.0 DO 8.0 10.2 10.1 5.6 8.9 TA 13.9 11.3 6.3 10.7 13.4 7.8 9.8 10.6 9.1 TO 7.6 7.1 8.6 8.8 8.3 5 TA 16.1 12.4 7.0 7.6 7.2 
Vento medio 1.3 1.3 TE 1.6 1.5 1.5 1.8 1.5 1.9 2.1 1.6 2.2 17 12 1.6 2.2 2.1 2.0 2.0 1.5 24 1.7 2.6 2.8 1.8 2.9 2.7 1.6 12 1.8 
T massima 19.6 20.9 23.8 21.5 14.6 20.7 26.5 21.7 24.2 21.2 21.1 21.1 10.7 11.1 9.6 10.7 13.3 15.7 17.8 20.4 21.3 20.3 19.5 21.1 20.4 17.1 14.1 13.0 10.2 13.5 
T media 10.7 11.0 12.6 10.6 7.8 10.6 15.4 13.7 13.9 12.3 11.6 9.5 4.1 4.1 3.7 5.1 6.5 TA 9.5 11.1 12.1 11.6 11.6 12.3 11.3 11.5 9.6 8.9 8.3 9.4 
vivida 4.022 264.8 1.500.781 6.50 424.521 2.3 19-29-18 204 20.3 -150 -03 150 360 340 33 50 54 74 69 64 69 69 





Radiazione 13.8 19.3 22.0 13.1 15.2 20.9 22.2 16.7 23.5 23.4 21.1 13.6 18.2 12.7 14.1 13.9 24.5 25.1 25.2 24.7 25.4 21.7 20.5 19.5 19.6 22.7 9.5 10.7 6.0 15.2 
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Meteogrammi 


Tolmezzo (UD) 






































Temperatura (°C) 

















EGG 000000E6C6GGCeGCGAas 
SETTA Sa Sa a 





100 


N 
(61) 


32 





Pioggia (mm) 
(92) 
(©) 



































25 | 

0 - 
Pioggia 0.00.00.0 11.80.0020 0.000.000 0.0 0.0 340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 000 02 02 08 02 18 12. 0.0 
Venta. inax 10.3 86 10.8 14.0 1110 9.30 110 6.10 10.3 10.7 11.3 12.2 121 7.70 650 7.60 860 9.0 8800 860 10.10 980 91 960 1150 92 90 760 550 74 
Ventcimedio: 32 29 40. 26 30 #28 29 23 30 31 29 è&al di 25 24 »5 24 5 26. 27 40 . 30 26 30 25 35 25 23 16 24 
Fasi 22.8 229 231 220 21.0 211 248. 257 30.2 222 222 20.2 16.0 15.9 1640 16.9 20.2 20.6 214 229 218 220 21.1 217 241 232 221 201 164 19.5 
T media 156 156 15.9 13.7 131 140 172 17.9 20.1 15.8 14.9 126 9.9 9.30 10.0 10.6 124 12.9 1380 149 149 145 148. 15.2 154 151 162 146 130 133 
T minima 9.284 8.2 8550 660 660 10.2 110 10.5 92 7.0 72 320170 31 350 490 460 560 66 74 67 67 79 108 100 104 10.1 102 80 
Baulaziona 18.80 20.0 20.3 12.7 20.9 19.8 2140 13.9 226 224 21.3 14.1 18.80 1700 1540 15.6 244 23.9 237 23.8 240 240 17.9 20.9 196 196 1830 144 10.1 154 
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Temperatura (°C) 
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N 
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Pioggia (mm) 
(92) 
(©) 


N 
di 
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Pioggia 0.0 0.0 0.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 8.1 0.0 
Vento max 3.6 5.7 3.0 23.0 24.4 3.4 3.2 8.7 16.8 23.9 6.0 22.4 21.9 9.2 15.8 17.7 14.8 12.5 10.3 5.6 4.2 4.6 3.8 5.3 19.9 20.8 22.1 18.9 13.6 8.9 
Vento medio 0.9 1.3 0.9 3.2 4.9 0.9 1.0 1.3 2.6 4.7 1.2 4.0 5.3 1.9 4.9 6.9 6.4 4.0 2.9 1.2 1.6 1.5 1.1 1.7 2.8 8.8 10.2 6.3 4.6 2.7 
T massima 17.9 19.3 19.1 19.4 16.6 17.3 21.2 22.6 24.6 20.1 17.5 18.7 15.1 14.0 16.4 16.9 18.1 20.4 20.6 18.6 19.0 17.5 18.3 17.4 19.0 21.8 20.6 18.7 17.9 19.4 
T media 14.6 16.8 15.4 15.6 14.3 14.3 15.7 16.9 18.3 15.8 15.1 14.6 11.5 11.7 13.4 13.7 14.7 15.7 15.9 15.4 15.3 15.3 15.8 15.8 16.6 18.0 16.7 16.6 15.7 16.1 
T minima 12.6 12.8 12.3 12.4 12.0 11.3 12.5 13.9 13.7 12.9 12.2 8.6 9.4 8.2 10.5 11.5 11.4 12.2 12.6 12.3 12.3 13.1 12.9 13.7 13.5 15.4 14.5 15.0 13.9 13.9 
Radiazione 11.4 20.2 20.0 15.9 17.4 20.2 20.0 14.3 21.8 22.3 21.2 18.7 19.4 17.0 17.8 23.0 23.0 24.0 23.7 23.8 24.3 24.1 17.2 19.4 21.7 21.9 21.9 10.7 8.6 20.3 




















Temperatura (°C) 
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Pioggia (mm) 
(92) 
(©) 


N 
(61) 
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Pioggia 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.3 1.5 0.1 0.0 0.0 
Vento max 3.8 6.8 6.9 17.0 5.5 TI 6.3 4.7 9.3 11.0 8.1 16.3 9.7 5.9 6.5 9.5 8.4 7.9 5.1 TA 7.9 7.2 TI 8.0 12.9 9.6 15.6 9.8 10.0 8.7 
Vento medio 11 1.8 1.5 2.7 1.6 1.6 1.5 1.3 2.7 3.0 1.8 2.4 2.4 1.6 2.0 3.0 2.3 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 1.7 1.9 2.1 3.1 4.5 3.6 2.8 2.1 
T massima 22.3 23.4 23.8 22.4 21.3 21.8 24.7 25.3 30.9 23.4 23.2 22.3 17.3 16.6 17.3 17.7 19.9 21.6 22.7 23.8 22.6 22.3 22.9 21.6 25.0 23.2 21.8 20.4 20.4 21.0 
T media 15.1 16.2 15.6 15.4 14.7 14.7 16.4 16.9 20.5 16.9 14.8 14.6 10.6 10.1 11.2 12.2 12.8 14.3 15.2 15.3 14.6 14.8 15.1 15.6 16.1 16.8 16.6 16.1 15.2 15.1 
T minima 9.7 9.0 7.8 8.7 9.9 7.5 8.8 10.3 8.0 8.3 TI 8.1 5.3 3.4 3.5 4.8 4.1 4.7 5.9 6.2 5.8 6.4 TI 7.9 10.2 10.9 12.4 12.3 12.3 9.5 
Radiazione 12.5 20.4 19.9 14.8 19.7 21.1 20.8 11.4 21.7 21.4 20.9 16.9 23.2 16.2 16.2 16.6 23.4 23.3 23.1 23.6 23.5 23.4 19.3 17.6 18.5 21.5 19.8 15.6 15.3 14.2 


Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 


Frequenza per ottante (%) 


Calma di vento 9% [clima 12%] 


Calma di vento 9% [clima 7%] 
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Calma di vento 6% [clima 5%] 





Calma di vento 10% 


[clima 7%] 








Vento medio 1./ m/s 


Vento medio 2.1 m/s 





Vento medio 2.4 m/s 





Vento medio 3.4 m/s 
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[clima 1./ m/s] 


[clima 2.0 m/s] 


[clima 2.4 m/s] 


[clima 3.4 m/S] 





Legenda. Nella prima colonna è indicata la frequenza (%) della permanenza del vento (10 m, 
calcolo sui minuti) nei diversi ottanti; i numeri alla base indicano la frequenza mensile di calma 
di vento (velocità vento < 0.5 m/s); nella seconda colonna è indicata la velocità media (m/s) 
mensile del vento a 10 m nei vari ottanti. Nelle due prime colonne la fascia in colore rosso o blu 





indica l'intervallo compreso tra il 10° e il 90° percentile della serie climatica 2001-2010; in par- 
entesi quadra Il valore climatico per la medesima serie di dati. Nella terza colonna sono ripor- 
tate le raffiche massime giornaliere (punti rossi, m/s) e la raffica massima per ogni ottante 
(segmenti neri con indicazione del giorno). 








